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A. Allgemeines 

Durch die Anv/endung von Infrarot-Strohiern wurde das Gebiet der 
Warmetechnik in der letzten Zeit wesentlich erweitert. Dieses neuzeit- 
liche Verfahren hat sich infolge der vieiseitigen Verwendungsmoglichkeiten 
und groRen Vorziige gegeniiber der Wdrmeubertragung durch Konvek- 
tion insbesondere in der Industrie den ihm gebiihrenden Platz erobert. 
Oiese Tatsoche wird einem ouch ohne weiteres klar, wenn man bedenkt, 
welche groBe Rolle Trockenprozesse an Hdb- und Fertigfabrikaten im 
Verlauf eines Produktionsvorganges spielen. 

B. Aufbau 

a) Ihfrarot-Rohrstrahkr 

Der infrarot-Rohrstrahler besteht aus einem Keramiktrdger, der mit 
einem hochwertigen Widerstandsdrcht bewickeit und mit einer Spe- 
zialglasur glasiert ist. Dadurch, daB der Widerstandsdraht (der Heiz- 
leiter) dicht unter der Glasurdecke liegt, ist die Warmetrdgheit des 
Strohiers ouf ein /vtinimum herobgcset^t. Die guts Temperotur- 
wechselbestdndigkeit der verwendeten Keramik garantiert auch bei 
rauher Beanspruchung eine sichere Bruchfcstigkeit des Strahlers. Die 
gleichmdBige Temperaturverteilung auf der Strahleroberflache (s. 
Kurvenbldtter) ergibt ein gleichmdBiges Emissionsvermogen. Durch 
den Einbau in einen hochglanzpolierten Metallreflektor in Parabol- 
form, in dessen Brennpunkt die Achse des Strahlers liegt, wird eine 
gerichtete Strahlung, d. h. die groBtmogliche gleichmdBige Bestrah- 
lungsstdrke bewirkt. Der eigentliche Hciz^tab ist mit Einsatzstiick 
240 mm long und mit Reflektor in einem P.eflektorenkasten als Ein- 
fach-, Zweifach-, Dreifach- oder Vierfachstrahler eingebaut. Aus 
diesen Abmessungen ergibt sich, daB 32 Einzel-Aggregate auf 1 m- 
montiert werden kdnnen. Das wdren 


bei den 1000-Watt-Stdben 
, , , , 500- , , , , 

,, ,, 250- ,, ,1 


32 kW/m^ 

16 kW/m- und 
8 kW/m^ 


b) 


Das Aggregat wird mechanisch an zwei seitlichen Gewindestutzen in 
einem Biigel befestigt. Durch Aufsetzen eines Zahnrades an einer 
Seite kann Uber eine Zahnstange bei einer eventuellen Notwendig- 
keit die Wdrmestrahlung durch Schwenkung sofort abgeleitet werden. 
Diese Notwendigkeit wird sich dann besonders ergeben, wenn bei einer 
Trocknung im Tunnelofen durch irgendwelche Vorkommnisse unerwar- 
tet das Transporcband stehenbleibt und mon es mit einem besonders 
empfindlichen Trockengut zu tun haben sollte (Textilfaser usw.). 

Infrarot- Rundstrahler 

Der Rundstrahler besteht aus einem birnenformij’.en Heizkorper, der 
in einem Alu-Reflektor eingebaut ist. Der Heizleiter besteht wie beim 
Rohrstrahler aus einem hochwertigen Widerstandsdraht und ist in 
einer Spezialglasur eingehettet. 
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C. Verwendung 

Die Verwendungsmoglichkeit beider Strahlertypen ist individuell, d. h. 
beide konnen sowohl in der Industrie als auch im Haushalt und in der 
Landwirtschaft verwendet werden; in der Industrie zur Verkurzung der 
Trockcnzeiten und Steigerung der Qualitat von Halb- und Fertigfabri- 
katen im Haushalt als Raumheizung und zur Erzielung von lokalen 
Wdrmeeffekten. in der Landwirtschaft zur Kleintieraufzucht sowie zur 
Pflanzenzucht. 

D. Technische Eigenschaften 

a) Infrarot-Rohrstrahler 

IR-Rohrstrahler werden in 6 verschiedenen Typen hergestellt. Die 
Unterscheidung der einzelnen Typen liegt 

1. in der Leistungsaufnahme, 

2. im Wellenidngenmaximum und 

3. in der Oberfidchentemperatur. 

Die genauen technischen Daten sind aus beiliegender Tabelle zu ent- 
nehmen* 

b) Infrarot-Rundstrahler, in Birnenform 

IR-Rundstrahler werden in 4 verschiedenen Typen hergestellt. Die 
Unterscheidung der einzelnen Typen liegt hier 

1. in der Leistungsaufnahme, 

2. im Wellenidngenmaximum, 

3. in der Oberfidchentemperatur und 

4. werden 2 Strahlertypen mit Reflektor, 

2 ,, ohne Reflektor gefertigt. 

Weitere technische Daten sind ebenfalls aus den beiliegenden Tabellen 
zu entnehmen. 

E. Kennzeichnung 

Die IR-Strahler werden mit Leistungsaufnahme, Betriebsspannung und 
Herstellerzeichen gekennzeichnet. 
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INFBAROT-DUNKELSTRAHLER 

Typ: ID/R Kennummer: 0150.001-006 


Bestelibeispiel fur einen Infrarot-Dunkelstrahler, Rohrform 500 W, 2,9 /a 
W ellenlange: 

Infrarot-Dunkelstrahler ID500/R III 



Oberflachen- 

Wellen- 

Bctriebs- 

Leistungs- 

Abmessungen 

Typ 

cemperatur 

langen 

spannung 

aufnahme 


mm 


® C 

maximum 

Volt 

Watt 

a 

b 

ID 250; R 

etwa 420 

ctwa 3,5 u 

220 

250 

240 

16.5 

ID 500/R I 

.. 450 

M 3,5 u 

220 

500 

240 

33,0 

ID 500/RII 

530 

.. 3,1 u 

220 

500 

240 

22,0 

ID 500, Rill 

560 

2.9a 

220 

500 

240 

16.5 

ID 1000;R I 

M 680 

1 . 3,1 a 

220 

1000 

240 

33,0 

ID 1000/R II 

.. 690 

3,0 a 

220 

1000 

240 

26.5 


;i''i 
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER 

Typ: ID B Kennummer: 0150.101-102 


1 


-•^ 55 - 




Bestellbeispiel fiir einen Infrarot-Dunkelstrahler in Birnenform ohne Re- 
flektor, 500 W; 

Infrarot-Dunkelstrahler ID 500/B 


Typ 

ID 250, 8 
ID 500. B 


Lelstung 

Spannung 

Wellen- 

OberflSchen- 

Watt 

langeri: 

temperatur 

Volt 

maximum 

^ C 

250 

220 

ca. 3 u 

ca. 584 

500 

220 

.. 2.9// 

.. 715 


Fertigung 1955 
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Typ: ID/BR 


nfrarot-dunkelstrahler 

-»,oR Kennummer: 0150.106-107 



Bestellbeispiel fiir einen Infrarot-Dunkelstrahler, Birnenform mit Reflektor 
250 W; 

Infrarot-Dunkelstrahler ID 250/BR I 



Lelstunj Spannun^ j Wellen- 

Typ linfen- 

Watt ' Volt maximum 

Obtrfiicharv- 

temparatur 

0 c 

lO 2S0/BRI 250 220 ; ca. 3 /i 

ID 500/BR I 500 220 2,9 

e». 584 
.. 7i5 


Fertigung 1955 
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NFRAROT-DUNKELSTRAHLER 

TECHNI5CHE DATEN 


Oberflachenten^rcLur 
de5 Ri^lrahlersKXXIfi 
..BesfdlNrJDfOXJ/RI 





0 

! i 


10 


ma msam 

■HMi 



mmmamm 




SSBHI 
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NF[^AROT-DUNKEL5TRAHLER 

TECHNISCHE DATEN 


] 2 3 ir 

5 6 7 S 9 10 H 12 13 K 

\ \ 1 

1 r r T" ! '^fllenlange M'' 


naumliche inemilol-mmui-ig 


c/es B/rnen5lrahlcr5 250 


B^ell Nr. JD 250lBFa 




ui|>l 

imiiii 


Kutye A gemessen in Absland von Wcm 
" 3 • ‘ • ■ 00 cm 
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NFRAROT-DUNKELSTRAHLER 

TECHNISCHE DATEN 


■5 

^\50 

<ij lA? 
OTi 

^ 4 . C/ 


neiL 

oes Binx^isimhiers -W kV 


i_ 1 _ ^ ^ 

; ; ^ , '^tilen/anot u 


Raumhche Inlen^ildl-Mtilung ; ; 

des Birnenslrahlers 500 ly t , ■ j ■ ■ 
Be5!dL Nr. JD 500 /BRI U 



Rurve A gemessen 'im^dP^^^^ ' 

^ ' • 60cm " 
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iNFRAROr-HEinSONNE 




INFRAROT-HEIMSONNE 


ffil 


A. Allgemeines 

Mit der Infrarot-Heimsonne als Raumheizung wird infolge der guten 
rahiunpeigenschaften im Gegensatzzu den ubiichen eiektrischen Heizbfen 
oei gleicher Uistungsaufnahme ein groBerer lokaler Wdrmeefekt erzielt. 

B. Aufbau 

Auf einem Fufi, aus innen verspiegelten Glasrohr befindet sich an einem be- 
weglichen Gelenk der hochglanzpolierte Aluminiumreflektor. In diesem ist 
oer itrahlungskorper auswechselbar befestigt. 

Der Strahlungskbrper, der mit 2 Steckern versehen ist. wird in 2 Ausfiihrungen 
mit den Leistungen von 250 und 500 Watt geliefert. ^ 

C. Bemerkung 

iTvcSoto.’''"''"®'"’'''' bringen. 

Den Wiinschen der Verbraucher entsprechend. beabsichtigen wir das Gerdt 
mit fester AnschluBschnur zu liefern. 
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Bestellbeispiel fiir einen Birnenstrahler fur Infrarot-Heimsonne 500 W; 
Infrarot-Dunkelstrahler ID 500/B I 
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A. Allgemeines 

Fur Sonderzwecke der Elektrotechnik werden im WBN zementierte Hoch- 
lastdrehwiderstdnde hergestellt. Diese Bauformen konnen wesentlich hohere 
Leistungen aufnehmen als gleichgroBe Typen in ungeschiiczter Ausfuhrung. 
Fiir diese Typen gelten die fur zementierte Drahtwiderstdnde gemachten 


Ausfuhrungen sinngemdS. 


B. Aufbau 

Auf einen Widerstandstrdger a us hochwertiger Keram ik wird im RingwickeU 
verfahren das Widerstandsmaterial aufgebracht. Eine Zementschicht, die 
mit Silikonlack uberzogen wird, schCitzt den Widerstandsdraht vor duBeren 
Einflussen, Lediglich die Schleiferbahn bleibt frei. 

Je nach GroBe ist entweder Einloch- oder Dreilochbefestigung vorgesehen. 
Als Sonderanfertigung konnen bei dem 50-Watt-Typ andere Achsidngen 
auf Wunsch geliefert werden. 


C. Verwendung 

Infolge ihrer Eigenschaft, groBe Leistungen aufnehmen zu konnen, finden 
diese Drahtdrehwiderstdnde fCir die verschiedensten Aufgaben der Elektro- 
technik Verwendung. Sie konnen bei Kleinmotoren als Feldregler dienen. 
Desgleichen fmden sie Verwendung beim Bau von Schaltzentralen, Rontgen- 
und Gleichrichteranlagen. 

D. Technische Eigenschaften 

Zementierte Drahtdrehwiderstdnde sind nach dem bereits Gesagten be- 
dingt klimafest. Sie vertragen kurzzeitig Uberlastungen und sind in hohem 
MaBe unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung. !hre Leistungsauf- 
nahme wird besonders uberpriift. 

E. Kennzeichnung 

Zementierte Drahtdrehwiderstdnde tragen als Kennzeichnung Wert, Be- 
lastungsgroBe und Herstellervverk. Bei den in Sonderanfertigung her- 
gestellten Stlicken mit engerer Toleranz wird diese gesondert angegeben. 

F. Besondere Hinweise 

Der 50-Watt-Typ kann auf Wunsch als Sonderanfertigung mit 5%iger 
Toleranz geliefert werden. Desgleichen kann bei diesem Typ ein fester 
Mittelabgriff angebracht werden. 
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HOCHLASTDREHWIDERSTAND lOWatt 


Typ: HD 100 zcmentiert 


Kennummer; 0122.201 


MaBe in mm 
A == offen 




Bestellbeispiel fur einen Hochlastdrehwiderstand 200 Ohm Gesamtwider 
stand, Form A: 

Hochlastdrehwiderstand 200 Ohm A I HD 100/A 


Normaltoleranz I- 10", \ 


Ausfuhrungsart 

P 0,5 

1 :: 0,5 

Achsende^) 

Typ 

A 1 

9 

17 

A 

HD 100 


Gesamcwiderstand Rg I 

100 Ohm 
250 Ohm 
500 Ohm 
1 kOhm 
2.5 kOhm 
5 kOhm 

Fertigung nichtgenannter Zwischenwerte ist moglich 

A Achsende normal 
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HOCHLASTDCEHWIDERSTAND 25Watt 

Typ: HD 250 zementiert Kennummer: 0122.202 


MaBe in mm 
A= offon 





- - P r 



Bestellbeispiel fur einen Hochlastdrehwiderstand 500 Ohm Gesamtwider 
stand. Form A 1 : 

Hochlastdrehwiderstand 500 Ohm A3 HD 250, A 


Ausfuhrunisart 


Achsende^) 


A3 HD 250/A 
A4 HD 250/ A 


Gasamtwiderstand Rg 

50 Ohm 
100 Ohm 
250 Ohm 
500 Ohm 
1 kOhm 
2,5 kOhm 
5 kOhm 
10 kOhm 
25 kOhm 
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A« Aligemeines 

Ein besonderes Fertigungsgebiet des WBN umfassen die glasierten und 
zementierten Drohcwiderstande. Diese wurden fur Sonderzwecke der 
Elektrotechnik entwickeic und sind (iberall dort zu finden, wo es darouf an- 
kornmt, verbdItnismdBig groBe Leistungen bei kleinen Abmessungen im 
\/iderstand zu verarbeiten. Durch ihren besonderen Aufbau konnen diese 
Widersccnde uberall dor^ verwendet werden, wosie rauhem und staubigem 
Betrieb, Erschutterungen. Witterungseinfliissen und feuchcem Klima aus- 
gesetzt sind. Die Ausgestaltung der AnschluBelemente Idilc viciseitige Mon- 
tagemoglichkeiten zu. 

Infolge ihrer besonderen Fertigungsbedingungen konnen die glasierten Drahc- 
widerstdnde nur in einer Toleranz von - 10^\, geliefert werden. 

Eine Weiterentwicklung stellen die zementierten Drahtwjderscdnde dar. 
Bei Verwendung in trockenen Rdumen ist ihre Lebensdauer und Einsaczmog- 
lichkeit den glasierten Drahtwiderstdndcn gleichwertig. FCir feuchtes Klima 
sind diese Widerstdnde nicht geeignet, da die Zementschicht hygroskopisch 
ist. In Sondercnfertigung konnen diese Widerstdnde aber mit Silikoniack- 
uberzug geliefert werden, um die Feuchtigkeitsaufnahme der Zementschicht 
herabzusetzen. 

Ein Hauptvorzug dieser Widerstdnde ist die Moglichkeit, in Sonderfertigung 
Auslieferungstoleranzen von einzuhalten und als Wickelmaterial ein 

solches zu verwenden, welches einen geringen Temperaturkoeffizienten be- 
sitzt. Weiterhin ist es moglich, diese Widerstdnde als Sonderanfertigung 
mit einem beweglichen Abgriff zu versehen, so daB diese Widerstdnde uni- 
verselle Verwendung finden konnen. Die Zementierung bietet weiterhin den 
Vorteil, die Windungsabstdnde der Drahtwicklung genau einzuhalten und 
damit die Spannungsfestigkeit der Widerstdnde heraufzusetzen. 

B. Aufbau 

Der Aufbau der glasierten Drahtwiderscdnde ist folgender: 

Auf einen Rohrkorper aus hochwertiger Keramik wird eine Drahtwicklung 
aufgebracht. Diese besteht aus Band- oder Drahtwiderstandsmaterial bester 
Qualitdt. Der bewickelte Korper wird mit einer Glasurmasse bestrichen. 
die bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Damit wird das Widerstands- 
moterial allseitig eingebettet und duBeren Einflussen entzogen. Dieser Schutz 
' Widerstand, erheblich groBere Belastungen aufzunehmen als 

gleicher GroBe in normaler Ausfiihrung, Keramikkorper, 
Widerstandsmaterial und Glasur haben anndhernd gleichen Ausdehnungs- 
koeffizienten. Die Kontaktgabe erfoigt durch AnschluBelemente in ver- 
scNedener Ausfiihrung. so daB vielseitige Montagemoglichkeiten vorhanden 

Ahniich ist der Aufbau der zementierten Drahtwiderstdnde. Die Aushdrtung 

niedrigen Temperaturen vorgenommen und ge- 
wahrleistet damit die Einhaltung der besonders geforderten kleineren 
loleronz. 

Auf besonderen Wunsch wird eine Schleifbahn angebracht, die sich auf der 
den AnschluBenden entgegengesetzten Seite befindet. 
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C, Verwendung 

Glasierte und zementierte Drahtwiderstdnde des WBN ftnden auf alien Ge- 
bieten der Elektrotechnik Verwendung. Schalt-, Steuer- und Gleichrichcer- 
aniagen, elektrische Lokomociven und Triebwagen, Kommandozentralen 
fur See- und FluBschjffe» Regel- und Rbntgeneinrichtungen u. v. a. m. werdcn 
mit den dem jeweihgen Zvveck encsprechenden hochbelastbaren Wider- 
stdnden ausgerustet. Die chemische Bestdndigkelt der glasiercen Draht- 
widerstdnde, insbesondere auch bei hohen Temperaturen und die Konstanz 
ihrer elektrischen Eigenschaften innerhalb groBer Temperaturintervalle er- 
weitern die Anwendungsmdglichkeit In hohem Maf3e. 

D. Technische Eigenschaften 

Glasierte und zementierte Drahtwiderstdnde sind infolge ihrer Konstruk- 
tion befdhigt, hohe BelastungsstoBe aufzunehmen und Uberlastungen ohne 
Schaden auszuhalten. Dabei nehmen die Widerstdnde unter Nenniast eine 
Oberfidchentem perat u r von 400"“ C und daruber an. Beim Einbau ist daher 
auf diesen Umstand zu achten und fiir geniigende Wdrmeabfuhr zu sorgen. 
Da zur Zeit nur ein Normblattentwurf DIN 41 430 vorhanden ist» sind die 
Prufbedingungen noch nicht festgelegt worden. 

E, Kennzeichnungder glasierten und zementierten Drahtwiderstdnde 

Sdmtiiche Widerstdnde werden mit einem Aufdruck versehen, der Wider- 
standswert, Belastbarkeit und Herstellerwerk angibt, Bei Abweichung von 
der Normalfertigung wird die entsprechende Prozentzahl angei;eben. 

F. Besondere Hinweise 

In einem Beiblatt ist der Temperaturverlauf fur Nenniast und verschiedene 
Uberlastungen in Abhdngigkeit von der Belastungszeit enthalten. 

Fur besondere Zwecke der Hochspannungstechnik sind einige Typen mit 
Kriechstreckenschutz entwickelt worden. Sie sind besonders kenntlich ee- 
macht. ^ 
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eONFIDENmi 


GrdfitmaQe in mm 


glasierti) zementierc-} 

DWg 2/A DWz 2;A 


Ausfiihrungsart: A =t.- AxialanschluR 
SerienmdBige Widerstandswerte sind: 






Ohm 

10 



100 

1; 


— 



i 

5 

6 

8 

40 

50 

60 

80 

:_400 

500 





— ^ 


..... 




... 

— 


Bestellbeispiel fUr einen glosierten Drahtwiderstand 30 Ohm: 
Drahtwiderstand 30 Ohm DWg 2/A 

Bestellbeispiel fur einen zementierten Drahtwiderstand 50 Ohm 5'’,,; 

Drahtwiderstand 50 Ohm 5% DWz 2/A 
Widerstondskorper: Vollkorper 

2 } werden nur mit eincr Toleranz von a- 10% gefertigc. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 4Watt 

Typ: DWg 4 u. DW2 4 Kennummer; 0111.102 u. 202 





GroBtmaOe in mm 


glasiert^) zementiert-) 

DWg 4. A DWr 4 A 


Ausfiihrungsart: A ^ AxialonschluR 
Serienmdfiige Widerstandswerte sind: 



Ohm 

10 

100 

12.5 

125 

16 

160 

20 25 30 

200 250 300 

40 

400 

5 

50 

500 

6 

60 

600 

8 

80 

800 

kOhm 

1 




■ — 

— 

— 





Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 50 Ohm: 
Drahtwiderstand 50 Ohm DWg 4/A 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 25 Ohrn 
Drahtwiderstand 25 Ohm 5^’„ DWz 4/A 

Widerstandskorper: Vollkbrper 


1) WidersUnde werden nur mic einer Tolcranz von ih 10% pfertigc. 

2) WidersUndd werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mlt ei 


ngeengter Toleranz 


± 5% gefertlgt.. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTW'IDERSTAND 8 Watt 

Typ: DWg 8 u. DW 28 Kennummer: 0111.103 u. 203 



Typ 

GroBcmaBe in rntn 

glasierci) 
DWg 8 A 

zementiert-) 

DWz 8, A 

L D 1 

29 8 55 


Ausfiihrungsart : A --- AxialanschluR 
SerienmdOige Widerstandswerte sind 


16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

8 

80 

160 

200 

250 • 

300 

400 

500 

600 

800 

5 1.6 

2 

2.5 

3 

A 

5 

63) 

83) 

— 



--- 

— ' ; 

— 

— 

— 


Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtw'iderstand 500 Ohm: 
Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 8 /A 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 250 Ohm -± 
Drahtwiderstand 250 Ohm 5'’„ DWz 8 /A 

Widerstandskdrper: Vollkorper 

') WldersUnde werden nur mic einer Toleranz von dr 10% gefertigt. 

2) WldersUndo werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sondcrfcrrigung mtt elngeengcer Toleranz 
± 5% jefertigt. 

Diese Werte nur in DWz 8 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 12Watt 

Typ: DWg 12 u. DWz12 Kennummer: 0111.1C4 u. 204 


I 1 


L. 



Typ 


GrbBcmaOe in mm 

glasiercO 

lementierc-) 

L D 1 

DWg 12;A 

DWz 12, A 

47 10 55 


Ausfuhrungsart: A AxialanschluR 
SerienmdRige Widerstandswerte sind: 


Ohm 



16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

\ 

10 

1.25 

1.6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

8 









--- 



Bestellbeispiel fur einen glasierten Drahtwiderstand 5kOhm: 
Drohtwiderstand 5 kOhm DWg 12’A 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 10 kOhm 
Drahtwiderstand 10 kOhm 5”,, DWz 12''A 

Widerstandskorper: Vollkorper 


5'> • 

... f .» • 


1) Widerstande werden nur mit einer Toleranz von 10% gcfertigt. 

2) Wid^rstand^e werden ab 50 Ohm auf Wjnsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleran 


64 


Hi 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DI2AHTWIDERSTAND 15Watt 


Typ: DWg 15 u. DWj 15 


Kennummer: 0111. 1GS u. 205 


III? 


Typ 



Gr6l3cmai3e m mm 



glasiert') zernentiert-) 

L 

D 

1 d a 

b 

c 

DWg 15;S DWz 15,S 

47 

10 

40 4.5 2 

14,5 

4 


AusfiihrungSQrt: S SchellenanschluR 
SerlenmalJige Widerstandswerte sind 


Ohm 



16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 . 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

t 

10 

1.25 

12,5^0 

1,6 

163) 

2 

2.5 

3 


5 

6 

8 


Bestellbeispiel fur einen glasierten Drahtwiderstand 400 Ohm mit 
SchellenartschluB: 

Drahtwiderstand 400 Ohm DWg 15, S 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 16kOhm mit 
SchellenanschluB: 

Drahtwiderstand 16kOhm DWz 15/S 
Widerstandskorper: Rohrkorper 

WidersUnde werden nur mit ± 10% geferiigt. 

2) Wlderstlndo werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengtcr Tolerant 
± .5% gefercigc. 

3) Diese Werte nur in Typ DWz 15;S. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 30 Watt 

Typ: DWg 30 u. DWz 30 Kennummer; 0111.106 u. 206 






r(5) 










t-H 

h-- 



Z--I 

1 - c- 




' i 








Typ 



GroficrnaBe in 

mm 



glasierci) 

zemcnctcrt-} 

L 

D 

1 

d 

a 

b 

c 

DWg 30 S 

DWz 30 S 

62 

15 

44 

5 

4.2 

12.5 

8 

DWg 30 K 

DWz 30 K 

63 

15 


5 



13 

DWg 30 L 

DWz 30 L 

62 

15 

44 

5 


120 



Ausfiihrungsart : S 
K 
L 


SchellenanschluB 

KappcnanschluB 

LitzenanschluB 


Widerscandskorper : Rohrkorper 

SerienmdBige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

10 

12.5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 

10 

1.25 

1.6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

a 

12.5 

16 
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Die Typen DWg 30 S und DWg 301 konnen in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 30/S und DWz 30/L konnen in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 30/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausfuhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

i) Wlderstinde werden nur mit i; 10% gefertlgt. 

-) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
:h 5% gefertlgt. 

Bescelibetspieie .^iehe Riickseice 
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Bestellbeispiel fUr einen glasierten Drahwiderstand 300 Ohm mit Schellen- 
anschluB: 

Drahtv/iderstand 300 Ohm DWg 30/S 

Bestellbeispiel ftireinen zementierten Drahtwiderstand 300 Ohm mit Schellen 
anschluB und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 300 Ohm DWz 30 S Schleifbahn 



68 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND AOWatt 


Typ: DWg 40 u. DWz40 


Kennummer; 0111.107 u. 207 



m 



Typ 




GroBtmaGe in mm 



glasiert') 

zemenciert-) 

L 

D 

t d a 

b 

c 

DWg 40 S 

DWz 40 S 

02 

15 

63.5 5 4,2 

12,5 

8 ' 

DWg 40 K 

DWz 40. K 

83 

15 

5 


13 

DWg 40. L 

DWz 40. L 

82 

15 

63,5 5 

120 



K — KappenanschluB 
L LitzenanschluB 
Widerstandskdrper : Rohrkorper 

SerienmdBige Widerstandswerte sind 


Ohm 

10 

100 

: 12,5 

125 

16 

160 

20 

200 

25 

250 

kOhm 

^ 1 

10 

1.25 

12.5 

1,6 

16 

2 

20 

2.5 

253) 


30 40 50 60 

300 400 500 600 


91* DWg 40/ L konnen in Sonderfertigung mit festen 

Abgnffen hergestellt werden. 

Die Typen und DWz 40/L konnen in Sonderfertigung mit festen 

Abgnffen und DWz 40/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei AusfUhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

ol w«rden nur mit ± 10% gelertigt. 

^ i SrperV*'"'" *" Sonderfertigung mit eingeengter Toleran. 

3) Diese 5^erte nur in Typ DWz 40, S Bestellbelsplele slehe RUcktelte 
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USMEtBMENTE DER NACHRlCHTENTECHNIK • TELTOW 
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Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstond 500 Ohm mit Schellen 
anschluB: 

Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 40;S 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 250 Ohm mit 
SchellenanschluB und Schleifbahn, Toleranz ;; b 
Drahtwiderstand 250 Ohm 5".. DWz40 S Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 60Watt 


Typ: DWg60 u. DWz60 


Kennummer; 0111.108 u. 208 




Typ 



GrdBtmaSe in mm 



glajierti) 

lemenciert-) 

L 

D 

' 1 

d a 

b 

c 

DWg 60, S 

DWz 60, S 

113 

15 

90 

5 4.2 

12,5 

6 

DWg 60, K 

DWz 60 K 

114 

15 

' 

5 


13 

DWg 60; L 

DWz 60.1 

113 

15 

90 

5 

120 



Ausfiihrungsart: S = SchellenanschluB 
K -- KappenanschluB 
L ~ LitzenanschluB 
Widerstandskorper: Rohrkorper 

SerienmdBige Widerstandswerte sind; 


Ohm 

10 

12.5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 

1*25 

1.6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

8 


10 

12,5 

16 

20 

: 25 

30 


— ; 

— I 

: — 


Die Typen DWg 60/S und DWg 60/L konnen in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestellt werden. 

DWz 60/S und DWz 60/L konnen in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 60/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausfuhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

WiderstMnde werden nur mlc *i- 10% geferti^t, 

r'Sserenigr'’''*’" Sonderfertigung mit eingeengter To!.pani 

Bestellbeltpiele siehe Riickjeite 

71 
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IS 


GLASIERTER UNO ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 60 Watt 

Typ: DWg60u. DWz60 Kennummer: 0111.108 u. 208 


Bestelibeispid fur einen glasierten Drahcwiderstand 10 kOhm mit Schellen* 
anschluB: 

Drahtwiderstand 10 kOhm DWg 60/S 

Bestelibeispid fiir einen zementierten Drahtwiderstand 500 Ohm mit 
SchellenanschluS und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 500 Ohm DWz 60/S Schleifbahn 
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IT 

Iw 


linti 

Hiiitifj 
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iiiini 
III III 


Ni 


riiiiil 
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M 

mm 

I ** 

III 111 



Typ 



GrdfttmaBe in 

mm 



glaslert^) 

zementicrt2) 

L 

D 

1 

d 

a 

b 

c 

DWg 85;s 1 

DWz 85,5 1 

103 

20 

75 

10 

4,2 

16 

10 

DWg 85; K 1 

: DWz 85;K I 

104 

20 

— 

10 

— 

— 

16 

DWg 85 ;l I 

DWz 85, t 1 

; 103 

20 

1 75 

10 

— 

120 



Ausfuhrungsart: S = SchellenanschluB 
K KappenanschluB 
L — LitzenanschluB 

Widerstandskorper: Rohrkorper 

SerienmaBige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

1 — 


16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

1 100 

125 ; 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 


I 1 

1.25 

1.6 : 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

8 

kOhm 

1 

12,5 ; 

16 I 

20 

25 

30 

40 

50 


— 


Die Typen DWg 85/S I und DWg 85/L I konnen in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 85/S I und DWz 85/L I konnen in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 85 /S I auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei AusfUhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

1) Widerstinde werden nur mit i 10% gefertigt. 

2) WidersUnde werden ab 50 Ohm >uf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranr 


± 5% gefertigt. 


Bestelibeispiele slehe RUckseice 
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GLASIERTER UND Z EM E N T 1 E RT E R. 

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt 

Ti'p: DWg 65 I u. DWj 85 I Kennummer: 0111.109 u. 209 


B.std!b=ispiel fur dnen gloslurten Droh.widerswnd 600 Ohd mk Schdien- 
anschluB: 

Drahtwiderstand 600 Ohm DWg 85 S I 

Bestellbeispiel fur einen zementierten Drahtwiderstand 400 Ohm m it 
SchellenanschluG und Schleifbahn: 

Drahtwiderstond 400 Ohm DWz 85 S I Schleifbahn 
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GLASiERTER UNO ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 65 Watt 11 

Typ: DWg 85 II u. DWz 85 li Kennummer: 0111.110 u. 210 



r — = 

c 

— 


^ 









i i 



i 


-r— 



Z ^ 



'4 

/t 




i 

— f ^ 

L j 

k 




— ‘ 

^ “ 




Ausfuhrungsart: S = SchellenanschluB 
L ~ LitzenanschluB 
Widerstandskorper; Rohrkorper 

SerienmdBige Widerstandswerte sind: 



'/I — •• II una UYVsj ( 

festen Abgriffen hergestellt werden. - - 

fesKn AbgrW^'htrg«U! “S"'" ^“"'i'rftrtlgung mit 

Bel AusfOhrung „,|t fes«„ Abgriffen rind dfe Teil-Ohniw.rt. anzng.ben, 

zl 'verden nur mit -fc 10% eefertlet 

± irzeyertir'" Sond.rfercfgun* Toleranx 

Bejtellbelsplele sfehe RUckseite 
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GLASIERTER UNO ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt II 

Typ: DWg 85 II u. DWz 85 II Kennurn'Ticr: 0111.110 u. 210 


Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 1 kOhtn mit Schellen* 
anschluB; 

Drahtwiderstand 1 kOhm DWg 85/S II 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 125 Ohm mit Litzen- 
anschluB; 

Drahtwiderstand 125 Ohm DWz 85/L II 
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Ohm 

! 

- 1 

' 



25 

30 

40 

50 

60 

80 

! 100 

125 1 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

... ■ ... . , 

1 

1,25 

1.6 ' 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

8 

kOhm 

10 

12,5 

16 j 

20 

25 1 

30 

40 

50 

60 



1) WltfersUnde werden nur mit ± 10% gefertigt. 

2) WldersUnde werden ab 50 Ohm auf Wunsch In Sonderfertigung mIt eingcengtep Toleranz 
±5% gefartigt, 

BestellbeUpiele siehe RUckseice 
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GLASiERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDEBSTAND 125 Watt 

Typ; DWg 125 u. DWz 125 K.nnumm.r: 0111.111 


Die Typen DWg 125;S end DWg 125,1 konnen in Sondertertigeng mit tested 

Abgriffen hergestellt werden. , . > f«ry.n 

X nWT 125 S und DWz 1251 konnen in Sonderfertigung mit fasten 
AbgSrn^unrDWz 125,5 ouch rnit Schleifbohn hergestellt werden. 

Bel AusfObrung mit testen Abgriffen slnd die TellOhmwerte cntegeben. 

Bestellbeisplel fOr elnen glesierten Drohtwiderstond 20 kOhm mit Schellen- 
onschluB; 

Drohtwiderstond 20 k Ohm DWg 125,5 

Bestellbelspiel filr einen lementierten Drehtwiderstcnd 5 kOhm mit 
SchellenonschluB und Schleifbohn. 

Drohtwiderstond 5 kOhm DWz 125/5 Schieifbohn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt I 

Typ: DWg 135 I u. DWz 135 I Kennummer; 0111.112 u. 212 








GroBtmaSe in mm 


^lasiertl) 


zementjert'-2) 


DWg 135;S I DWz 135,$ I 
DWg 135/K I DWz 135/K I 
DWg 135/L i DWz 135/Ll 


169 20 

170 20 

169 20 


Ausfuhrungsart: S SchellenanschluB 
K =- KappcnanschluB 
L -- LitzenanschluB 
Widerstandskorpcr: Rohrkorper 


Ohm 

■ 





25 

30 

40 

50 

60 

80 



^ 100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 

1.25 

1.6 

2 

; 2,5 1 

3 

4 

5 

6 

D 

b 

i 10 

rN V A / .i 

12,5 

i A r* • 

16 

20 

j 25 j 

30 

40 

50 

60 

0 

so 


fasten -"it 

Be, Ausfdhruni m, fester, AbgrWee sind die Tell-Ohmwerte antugeben 

i! zzz r te',. , . , 

i: 5% jjefortigt. ^ mle elngeengter Tolerinz 

Bestellbelspiele slehe RUckseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 135Wattl 

Typ: DWg 135 I u. DWz 135 I Kennummcr: 0111.112 u. 212 


Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 80 kOhm mit Schellen- 
anschluB: 

Drahtwiderstand 80 kOhm DWg 135/S I 

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 50 Ohm mit 
SchellenanschiuB und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 50 Ohm DWz 135/S I Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt II 

Typ: DWg135 II u. DWzISS II KennurT.mer; 0111.113 u. 213 











Typ 


glasiert') 

zementierti) 

L 

D 

DWg 135 S II 

DWz 135;S II 

270 

20 

DWg 135,111 

DWi 135,1 II 

270 

20 


GroBtmafie in mm 
I d 


143 

143 


10 

10 


4.2 


16 

120 


10 


Ausfuhrungsart: S SchellenanschluS 
L -- LitzenanschluB 


Widerstandskorper; Rohrkorper 

SerienmciBige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— 

125 


— 

1 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

160 

200 

i 250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 

1.25 

1.6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

6 


10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

60 


Die Typen DWg 135/S II und DWg135/LII konnen in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. ^ 


Die Typen DWz 135/S II und DWz135/Lll konnen in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden, * ^ ' 


Bei Ausfuhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 


1) Wldemande werden nur mit ± 10% gefertiec* 

' "“rSV"'’" “ -i. .I......... Tol.r„, 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt II 

Typ; DWg135 II u. DWz135 II Kennummer; 0111.113 u. 213 


m 






Bescellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 200 Ohm mit Schellen- 
schluB: 

Drahtwiderstand 200 Ohm DWg 135;S!! 

Bestellbeispiel fCir einen zementierten Drahtwiderstand 200 Ohm mit 
ScheilenanschluB: 

Drahtwiderstand 200 Ohm DWz 135 /S II 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt I 

Typ: DWg 200/1 u. DWz 200/1 Kennummer: 0111.114 u. 214 


Typ 


: 


GroBtmaBe In 

mm 



glasierci) 

zementiert-) 

L 

D 

1 

d 

a 

b 

c 

DWg 200;S 1 

DWz 200/S 1 

270 

20 

238 

10 

4.2 

16 

10 

DWg 200;K I 

DWz 200/ K 1 

271 

20 

— 

10 



16 

DWg 200;L I 

DWz 200/Ll 

270 

20 

238 

10 

— 

120 

— 


Ausfiihrungsart: S -- SchellenanschluG 
K -- KappenanschluB 
L - LitzenanschluB 
Widerstandskorper: Rohrkorper 

SerienmdBige Widerstandswerte sind: 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

50 

500 

1 

10 

100 

1.25 

12.5 

1.6 

16 

2 

20 

2.5 
25 j 

3 

30 

4 

40 

5 

50 


Die Typen DWg 200/S I und DWg 200/L I konnen in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 200/S I und DWz 200/L 1 konnen in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen und DWz 200/S I ouch mit Schleifbahn hergestellt werden. 
Bei AusfUhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

1) Wjd«rstJlnde werden nur mit ± 10% gefertlgt. 

2) Wld«r*«nde vverden ab 50 Ohm luf Wunsch In Sonderfertigung mit elngeengter Tolerant 

BestellbeUpieie siehe RUckseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt I 

Typ: DWg200 I u. DWz 200 I Kennummer; 0111.114 u. 214 


Bestellbeispiel ftir einen glasierten Drahtwidersiand 500 Ohm mit Schellen 
onschluB: 

Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 200,SI 

Bestellbeispiel fur einen zenricntierten Drahtwiderstand 1 kOhm mit 
SchellencnschluB und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 1 kOhm DWz 200;S I Schleifbahn 
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GLASIERTER UNO ZEMENTiERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt II u. Ill 

Typ : DWg 200 II u. Ill und DWz 200 II u. Ill 

Kennummer: 0111.115-16 u. 215-216 


Ausfuhrung // 
/ 





Au5[uhrung: ill 


glasierti) 


zementiert-) 


DWg 200, S II DWz 200 S I 
DWg 200. Sill DWz 200, SI 


GrofitmaBe in mm 


138 40 114 13.5 4,2 

192 32 172 15 4,2 


Ausfuhrungsarc: S = SchellenanschluB 
Widerstandskorper; Rohrkorper 

SerienmdRige Widerstandswerte sind 










253) 

303) 

403) 

50 

60 

60 

Ohm 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 


1 

1.25 

1.6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

8 

kOhni 

10 

12.5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80*) 


100‘) 

— 

— 

— 








1) WiderstSnde warden nur mit r- gefertigt. - , , . t i 

2) VYiderstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sondcrfcrtigung mit eingeengcer Tolerani 

5*’(i gefertigt. 

3) Diese Werte nur in Typ DWg 200/'ll u. DWx 20(X(I 

i) Diese Werte nur In Typ DWg 200,111 u. DWi 200.111 Bestellbeispiele siehe Ruckseite 


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 
CIA-RDP82-00040R0002001 80004-5 






Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 
CIA-RDP82-00040R0002001 80004-5 .. 




1IT 

IIMlI 


GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt II u. 

Typ: DWg 200, II u. Ill und DWz 200 II u. Ill 
Kennummer: 0111.115-16 u. 215-216 


Ml 

llllll 
llllli 

m:iI 

iifiii 

il II 111 

III 


Die Typen DWg 200 S II u. Ill konnen in Sonderfertigung mit festen Abgriffen 
hergestellt warden. 

Die Typen DWz 200 S II u. Ill konnen in Sonderfertigung mic festen Abgriffen 
und mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausfuhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

Bestellbeispiel fur einen glasierten Drahtwiderstand 60 kOhm mitScheiien- 
anschluB, Ausfiihrung II; 

Drahtwiderstand 60 kOhm DWg 200/$ !! 

Bestellbeispiel fur einen zementie'rten Drahtwiderstand lOOkOhm mit 
SchellenanschluB und Schleifbahn. Ausfuhrung III: 
Drahtwiderstand 100 kOhm DWz 200/S III Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 250Wattllu. 

Typ; DWg 250 II u. Ill und DWi 250 II u. Ill 
Kennummer: 0111.117-118 u. 217-218 




Auifuhrung: n 




Ty 

P 



Gr6f3tmafie in 

mm 



giasierci) 

zementiert-) 

L 

D 

1 

d 

a 

b 

c 

DWg 250.S II 

DWz 250,5 II 

1S0 

40 

140 

135 

4.2 

16 

10 

DWg 250 $ til i 

DWz 250,$ III 

192 

32 

176 

15 

4.2 

17 

10 


Ausfuhrungsart: S SchellenanschluB 
Widerstandskorpcr: Rohrkorper 

SerienmdSige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— 


— 


250 

300 

400 

50 

60 

so 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 


1 

1.25 

1,6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

8 

kOhm 

10 

12,5 

16 

20 

I “ I 

30 

40 

50 

60 

80 


1000 

125'>) 

160 0 ‘ 

..... 

I 1 

1 r-- 1 

“““ 


— , 

-- : 



J) Widerstande werder> nur mit i: 1Q% gefertlgt. 

Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 

3) Diese Werte nur in Typ DWg 250/11 u. DWz 250/11 

j) Diese Werte nur in Typ DWg 250/111 u. DWz 250;lll 

Diese Werte nur in Typ DWz 250,11! 

Bestellbeispiele slehe RUckselte 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 250 Watt II U. 

Typ: DWg 250.11 u. Ill und DWz250 II u. Ill 
Kcnnummer: 0111.117-118 u. 217-218 


Die Typen DWg 250/S 11 und III kbnnen in Sonderfertigung mit festen Ab- 
griffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 250/S 11 und III kbnnen in Sonderfertigung mit festen Ab- 
griffen und mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausfuhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

Bestcllbeispiel fur einen glasierten Drahtwiderstand 50 kOhm mit Schellen- 
anschluB, Ausfuhrung III: 

Drahtwiderstand 50 kOhm DWg 250/S 111 

Bestcllbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 25 kOhm mit 
SchellenanschluB und Schleifbahn, Ausfuhrung II: 
Drahtwiderstand 25 kOhm. DWz 250/S II Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 300Watt 

Typ: DWg 300 u. DWz 300 Kennummer: 0111.119 u. 219 





Typ 


GroOtmaOe in 

mm 



giasierti) 

zementiert-} 

L 

D I d 

a 

b 

c 

DWg 300;S 

DWz 300 S 

205 

32 165 13.5 

4.2 

16 

10 


Ausfiihrungsart: S SchellenanschluB 
Widerstandskorper: Rohrkorper 


SerienmaBige Widerstandswerte sind; 


Ohm 



— 

— 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 


1 

1.25 

1,6 

2 

2.5 

3 

4 

5 

6 

8 

kOhm 

10 

100 

12.5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


Der Typ DWg 300 S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffschellen her- 
gestellc werden. 

Der Typ DWz 300/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffschellen und 
Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausfiihrung mit festen Abgriffschellen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

1) WjderstXnde werden nur mit *: t0'’„ gefertigt. 

^ VVunsch in Sonderfertigung mit cingeengter Tolerant 


Bestellbeispiele slehe RUckselte 
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GLASiERTER JND ZEMENTlERTER 

DRAHTWIDERSTAND 300Watt 

Typ: DWg 300 u. DWz 300 Kennummer: 0111.119 u. 219 


Pi 


Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand -*0 kOhm mit Schellen- 
anschluB: 

Drahtwiderstand 40 kOhm DWg 300/S 


Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 80 kOhm mit 
SchellenanschluB und Schleifbahn : 

Drahtwiderstand 80 kOhm DV/z 300/S. Schleifbahn 


90 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 500 Watt 

Typ: DWg SOO u. DWzSOO Kennummer: 0111.120 u. 220 





Typ 

i 

GroStmaSe in mm 



clasiertr) 

zemenciert-) 

L 

D 1 d a 

b 

c 

DW* 500,3 

j DWt 500,3 

i ^ i 

35 318 18 4,2 

16 

10 


Ausfuhrungsart: S = SchellenanschluB 
Widerstandskorper: Rohrkorper 

SerienmdBige Widerstandswerte sind: 



Der Typ DWg 500/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffen her- 
gestellt werden. ^ 

500/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffen und mit 
Schleifbahn hergestellt werden. * ■ 

Bei Ausfuhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

Widerscande werden nur mit 4 - 10% gefertigc 

’’ “'‘•■“.tour"" 

3) biese Werte nur in Typ DWz 500 S 

Bestellbeispiele siehe Riickseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DPAHTWIDERSTAND 500Watt 


Typ; DWgSOO u. DWz 500 


Kennummer: 0111.120 u. 220 


Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 2,5 kOhm mit 
SchellenanschluB : 

Drahtwiderstand 2,5 kOhm DWg SOO'S 

Bestellbeispiel fur einen zementierten Drahtwiderstand 5 kOhm mit 
SchellenanschiuB und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 5 kOhm DWzSOO'S Schleifbahn 
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DRAHTDCEHWIDERSTANDE 


A. Allgemeines 

Neben festen Drahcwiderstdnden stellc das WBN ouch Drahtdrehwider- 
stonde her. Diese Bauelemente taufen zur Zeit noch in Typen, die niche in 
alien Punkten dem DIN-Blatt 41464 entsprechen. Es isc beabsichtigt, bis 
Ende 1955 alle Typen auf DIN-mdBige Ausfiihrungen umzustellen. Vor Ein- 
fuhrung der neuen Typen werden die entsprechenden Kataiogbldcter aus- 
gewechselt, so daS dem Konstrukteur alle erforderlichen Angabcn recht- 
zeitig zur Verfugung stehen. 

Die zur Zeit gefertigten Typen gestatten, fiir jeden Zweek das geeignete 
Bouelement auszuwahien. 


B. Aufbau 

Auf einen besonders vorbereiteten Wicklungstrdger wird das Widerstands- 
material aufgebracht und durch Lack vor mechanischer Beschddigung ge- 
schOtzt. Dieser Wicklungstrdger wird in einen PreUkdrper eingesetzt und 
festgelegt. Eine Spezialkontaktierung sorgt bei verschiedenen Typen fiir eine 
sichere Kontaktgabe zwischen Widerstandswicklung und AnschluBelemen- 
ten. In alien Fdllen ist der Schleifer von der Achse isoliert. 

Fiir Drahtdrehwiderstdnde 50 Watt in offener Ausftihrung besteht der 
Wicklungstrdger aus einem Keramikkdrper. 

Das Drehmoment ist bei der als Entbrummer vorgesehenen Type besonders 
hoch, urn den einmal eingestellten Wert fiir unbegrenzte Zeit zu fixieren. 
Einige Typen werden mit eincr metaliischen Abschirmung hergestellt. Eben- 
falls ist eine staubdichte Ausfiihrung vorhanden. Fiir alle Typen ist Einloch- 
befestigung vorgesehen. 

C. Verwendung 

Drohtdrehwiderstdnde sind ein viel benutztes Bouelement der NF- und HF- 
Technik sowie der allgemcinen Elektrotechnik, Sie konnen wahlweise als 
regelbare Widerstdnde oder Sponnungsteiier geschaltet werden. MeB- 
gerdte, elektromedizinische und kinotechnische Apparaturen werden mit 
ihnen ausgeriistet. 

D. Technische Eigenschaften . 

Die Bestimmungen dcs DIN-Blattes 41464 werden sjnngemdB fiir unsere 
Typen angewandt.Toleranzen, Springwerte und Drehmomente sowie Durch- 
schlogsicherheit werden laufend iiberpriift. Die hbchstzuidssigen Betriebs' 
sponnungen lessen sich fur jede GroBe leicht ous der Nenniast errechnen. 

E. Kennzeichnung 

Alle Drahtdrehwiderstdnde werden mit Widerstandswert und Hersteller- 
werk gekennzeichnet. 
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DRAHTDBEHWIDERSTANDE 


F. B«sondcre Hinweise 

Die ots Encbrummer vorgesehene Type 1st irrfolge ihrer derzeitigen Kon- 
struktion nicht als loufet^d regelbarer Drahtdrehwiderstand geeignec, da 
Drehmoment und Federdruck zu hoch sInd. 

Wenn elrre andere Kurvenform ais normal (linear) verlongt vrird. so mQssen 
ia der Bestellung Angaben iibcr Werte und Form der Kurve, mdglichst als 
Diagramm, entholten sein. Es mu8 darauf hingewiesen werden, daB die 
Kurvenformen nur ongcnahert hergestellt werden konnen* 


/v' 
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DRAHTDREHWIDEBSTAND 0,5 Watt 

Typ: DD 5 Kennummer: 0122.001 


MaBe in mm 
A offen 




Bestellbeispiel fur einen Drahtdrehwiderstand von 100 Ohm Gesamtwider 
stand. Form A, Ausfiihrung Art 1 : 

Drahtdrehwiderstand 100 Ohm A1 DD 5/D 


Normaltoleranz ± 10% 


AusfUhrun|t»rt 

P ± 0,5 

1 1 ± 0.5 

Achsende^) 

Typ 

A 1 

5 

12 

D 

A 1 DD 5/0 

A2 i 

a 

1 

I ^ 

j A 2 DD 5/D 


Gttamtwldtrtund Rf 

50 

Ohm 

100 

Ohm 

250 

Ohm 

500 

Ohm 

1 

kOhm 

1.5 

kOhmi) 


AusfQhrunf nur mit linearer Regeikurve.. 

>) Aclinnd*, O — (McMIttt. 

*1 111 vcrmcidM. 
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DRAHTDREHWIDERSTAND 2.5 Watt 

Typ: DD 25 Kennummer: 0122.002 


MaBe in mm 
B staubgeschiim 



Besteilbeispiel fiir einen Drahtdrehwiderstand von 500 Ohm Gesamtwider 
stand, Form B. Ausfiihrung Art 4: 

Drahtdrehwiderstand 500 Ohm B4 DD 25/A 


Normaltoleranz ± 10% 


AusfUhrunfsart 

P ± 0.5 

1 iO.5 

Achsend«l) 

Typ 

B 1 

5 I 

12 

D 

B 1 DO 25 D 

B4 

8 1 

32 

A 

B 4 DD 25 A 

B 5 

12 i 

50 

! A 

B 5 DD 25/ A 


Gesamtwidtrstand Kg 


50 Ohm2) 
100 Ohm 
250 Ohm 
500 OhmS) 

1 kOhmS) 
2.5 kQhm«) 
SkOhmS) 
10 kOhm 


Regsikurve: linear. 

1) Achttnd* A - normal, O •> gMchlltu. 

2) .Wort In Sondorfortlgung. 

>]| Wordon in Sondorfontcunf ouch mit onnihornd lof. ftogolkurvo lofortlgt. 

■' w. 
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VI 
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(Hill 
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IH“3 

'!• 

iiiir 

rii 

llll< 

III*; 

III 




DCAHTDREHWIDERSTAND 3,5 Watt 


Typ: DD 35 


Kennummer: 0122.003 


MaBe in mm 
C abgeschirmt 




Bested beispiel fOr einen Drahtdrehwiderstand von 100 Ohm Gesamtwider- 
stand, Form C, AusfOhrung Art 4: 

Drahtdrehwiderstand 100 Ohm C 4 DD 35/A 

Normaltoleranz ± 10% 


Auafiihruncsart 

p ± 0,5 

1 ± 0,5 ! 

Achsandei) 

Typ 

C 1 

5 

12 

D 

C 1 DD 35/D 

C 4 

^ 1 

32 

, A 

C 4 DD 35/A 

C 5 

12- 1 

50 i 

A 

C 5 DD 35/A 


Gtsamtwidtrsttnd 

50 Ohm 
100 Ohm 
250 Ohm 
500 0hm3) 

1 kOhm^) 
2,5kOhmi) 
5 kOhm*) 
lOkOhm 
25kOhm 


Regejkui^e: lineor. 

SI AcliMiid«A- 'ii«rmal. ^ , . „ » 

sJsWw^ (« Mf*lkurv« 
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DRAHTDREHWIDERSTAND 2x3.5 W 

Typ: DD 2x 35 Kennummer: 0123.001 


MoBe in mm 
C abgeschirmt 




30 — 


Bestellbeispiel fiir einen Drahtdrehwiderstand von 500 Ohm Gesamtwider- 
stand, Form C, Ausfuhrung Art 4: 

Drahtdrehwiderstand 500 Ohm C 4 DD 2 x 35 A 


•ii\ 


p,fi 

F 

iHlI'* 

’H'lr 

Mlllli 


jHuti] 

Mifsrll 

F-i ,, 

ill. til I 

m 

Ifll'!' 

|hiiri|{ 

\WM 

IfH* 

|pltM|| 
(li illll 

[lUitljl 

itiMi’i 

I It .i\\ 

rMiiti 

I iltl 


•iiri 

"• 

Dili 

''.liil 

[’• **f 

pin 

'vjh r 


Normaltoleranz i 10‘?o 


Ausfuhrungsart 

P ± 0.5 

I ± 0.5 

AchsendeO 

Typ 

C 4 

8 

32 

A 

C4 DD 2 >: 35, A 


Regelkurve: linear 

>) AcKtcndi A nprmtl 

9 . ••;.r ’ 


Qesamtwiderstand Rg 


50 Ohm 
100 Ohm 
250 Ohm 
500 Ohm 
1 kOhm 
2,5 kOhm 
5 kOhm 
10 kOhm 
25 kOhm 


Mfllli 

Ulltti 

WM 

hnri 
hfirl 

liiir 

piii 

liinill 

jMIII 

P 

PI 

III! I 

’nil 

m 


II 
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M 

riff 

I'M 
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DRAHTDREHWIDERSTAND 7Watt 

Typ: DD 70 Kennummer: 0123,002 

MaB« in mm 
C = abgeschirmc 







— M — 

QrofftmaB 


Bestellbeispiel fClr einen Drahtdrehwiderstand von 250 Ohm Gesamtwider- 
stand. Form C, Ausfilhrung ArtS: 

Drohtdrehwlderstond 250 Ohm C 5 DD 70/A 

Normoltoleronz ± 10% 


hrunfHirc 

1 P ± 0.5 

i ±0.5 

Aclu«nd«^> 1 

Typ 

C 1 

1 5 i 

12 

D 

C 1 DO 70/D 

C4 

8 i 

32 

A 

C 4 OD 70/A 

C5 

i i 

50 

1 • ^ i 

C 5 DD 70/A 


Parollelschaltung von 2 ScOck 3,5 Watt 


GMuntwidtrstand R| 

50 Ohm 
100 Ohm 
250 Ohm 
500 Ohm 
1 kOhm 
2.5 kOhm 
5kOhm 
10 kOhm 
25kOhm 


Regelkurve; linear 

1) Acht*nd« A •• normal, D » iMchlltzt 
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DRAHTDBEHWIDERSTAND 50 Watt 


Kennummer: 0122.010 
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tlESS-DRAHTDREHWlDERSTANDE 


A. Allgemeines 

Aufler den normalen Drahtdrehwiderstanden werden noch Spezial-Reglcr 
als Me 0 potentiometer 4 und 8 W hergestellt. Sie werden in Serienfertigung 
mit linearer Regelkurve und in Sonderfertigung mit logarithmischer RegeU 
kurve gefertigt. 

B. Aufbou 

Kappe und Isolierkorper bestehen aus PreBstoff. Die Ausfiihrung des Poten- 
tiometer ist staubgeschiitzt. 

Auf dem gepreBten Wicklungskorper, der besonders abgestimmt ist, wird 
der Widerstandsdraht mit einer Wickelmaschine aufgewickelt. Diese 
Wickelmaschine ist speziell fiir Feinstdrahte konstruiert. Am Anfang und 
Ende der Wicklung sind Kontokte ongebracht, deren Form es ermdglicht, 
die Schleiffeder am Anfang und Ende der Wicklung abzuheben. Diese Kon- 
takte stehen mit der Anfangs- und Endlotfahne in direkter Verbindung. Da- 
durch wird der Anfangs- und Endanschlagwert (R* und R*) auf Null-Ohm 
herabgesetzt. Besondere Lotfahnen fiir den Widerstandswerkstoff sorgen fiir 
cine direkte Verbindung bis zum LotanschluB, so daB zusdtzliche Obergangs- 
widerstande und Unsicherheiten in der Kontaktgabe auch bei gelockerter 
Lotfahne unterbunden werden. 

Bei log. Kurvenformen sind profilierte Korper vorgesehen sowie ein Wickel- 
verfahren zur Anwendung gebracht worden, das den sprunghaften Verlauf 
dcr Kurve unterbindet. 

C. Verwendung 

MeBpotentiometer finden Anwendung bei KapazitdtsmeBbrUcken, L- und 
R-Prdzision$meBbrucken sowie alien anderen MeBgerdten, wo es auf groBte 
Genauigkeit ankommt. 

D. Technischc Eigenschaften 

MeBpotentiometer kdnnen in der GrdBenordnung von 100 Ohm bis 25 kOhm 
hergestellt werden. Der Drehwinkel des Potentiometers liegt bei 300°, wo- 
bei 260° eine Linearitdt von ± 1% des Gesamtwiderstandes (R*) garan- 
tieren. 

Der Endwert (R*) liegt in der Toleranz von i 5%, Buchsen und Achsidngcn, 
Drehmoment, Anfangs- und Endspringwert nach DIN 41 464. 

E. Kennzeichnung 

Die MeBpotentiometer werden mit Widerstandswert, Herstellerzeichen so- 
wie dem Vermerk ± 1% lin. versehen. 

F. Besondere Hinweise 

Bei Ipg. Kurvenformen ist es empfehlenswert, wenn die Kurvenform vom 
Hersteller durch ein Diagramm belegt wird. Besonders wird darauf hin- 
gewiesen, daB alle Anderungen. die von DIN 41464 abweichen und auBer- 
halb der dargescellten Merkmale eines MeBpotentiometers liegen, als Sonder- 
fertigung gelten. 
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Bestellbeispiel fiir einen Me6-Drehwjderstand 10 kOhm Gesamtwiderstand. 
Form B, AusfUhrung Art 5: 

MeB'Drehwiderscand 10 kOhm B 5 MO 40/A 


AusfiihruncBart 

i P ± 0.5 

i 1 i 0.5 

1 Achstndei) 

Typ 

B 4 

8 

32 

A 

B4MD40;A 

B 5 

12 

50 

I 

A 

1 B 5 MD 40‘A 


Gesamtwidtrttand Rf 


100 Ohm 
250 Ohm 
500 Ohm 
1 kOhm 
2.5 kOhm 
5kOhm 
10 kOhm 
25 kOhm 


Bemerkung: Normoiausfuhrung mit linearer Regelkurve 

Logarithm ische Regelkurve auf Wunsch des Kunden in Sender- 
fertigung 

1) Ach»*i»«if A •• normal 
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r 



AusfiihrungMrt 

P i 0,5 

1 L ± 0.5 ’ 

Achttndftl) 

Typ 

B 4 

a 

i 32 

A 

B 4 MD 80/A 

B 5 

1 '2 

! 50 

1 ^ 1 

B5 MD80/A 


Geumtwldtrstand Rf 

100 Ohm 
250 Ohm 
500 Ohm 
1 kOhm 
2.5 kOhm 
5 kOhm 
10 kOhm 










VEB WERK FOR BAUELEMENTE 


D 0 cldssifi@d in Psrt - Ssnitizsd Copy Approvsd for R©I©3S© 2012/08/28 ! CIA-RDP82-00040R0002001 80004-5 


UU 




mmsmn ■■ •- 1 .'Is s • i j ,< oi:f ^ 


HAL6LEITER-\1(/IDEPSTANDE 


A. Alfgemefnes 




B. Aufbau 

a) HRW-Typcnre.he 
Da die Halbleiter-VViderjtdnde dor wpw t 
Uft bestdndigenHalbieiterwerkstoff t^«eheT's[ii d 

be» ihnen cm Elnbau in ^ l f^icisten Folic.' 

Der Einbau der Widerstdnde in GlMkolh'*^ Glaskolben nicht noti? 
daher im allgemcincn nur urn dl.. r erfolg; 

lichen VVidentandselemcnte vor se^>r kleinen und cmpfind- 

Die Widerstdnde f(ir hdhere Ouerstr6ml*^”* ^ujluft zu schutien. 
t^irektcn Einbou in die ScholtuniF « Ji / Lotfahncn zum 

der HRW-Typenreihe f^r ^o'^leiter 

Pico-sockel versehen lind. * ^ «rstrd«ne mu den siebenstiftigerr; 


t> HL W-Typenreihe 
Die HalWeiter-Widerstdnde der 

Ausfuhrungsformen geliefert einmal in l ' werden in zwei 

die AnschluBdrdhte^geeeno’berttlsl Ausfiihrung. wo sich 

Wra»j n,l, poraiwj S T “I*™ 

p.e koo.lole AustOhruopform lit^we..n Anithluisen. 

kopoiitac 10, Im G.if„ To 

Abmesjungen des Gloskdrpen sind so *" l«el<net. Die 

koo d,, 'i;' 


C. Verv/endung 

o) HRW-Typenreihe 

JVpenreihe i$t *o^getVoffen* dlTo^ in **'**'^ ^ HRW- 

Widerjtdnden abfolJende Spannung ®*™*®*’ <<<« an den 

stand durchflieSenden Strom ist r>i- ***'' Wlder- 

H L W - Tvn*«nr.»;k*. 


258 


b) HL W-Typenreihe 
Die Halbleiter-Widerstdnde der HLW T .. 
nungsmcssung von Gleic»«trom ‘-®- 

Jrequentem Wechselstrom bis zu dnn t«c^'»l»chem und hoch- 
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D. T tf!chniiich« Eig*rs>»chaft-an 

Dit Strcuung der Sollsponnung betragt bet den Halblciter^Widerstandcn 
Jer HRW-Typcnrcihe f 10%, die Bandbrcite dcs einzelnen Scabcs. also 
die Differenz zwischcn hochsicr und nicdrigster im Rcgcibcrcich auf~ 
tretcndcr Spannung, ist nicht groBer als t Weitcrc cechnische 
Einzclheiten uber die Widerscdndc der HRW- und HLW-Typcnreihen 
sind den nachfolgenden Typcnbldttern zu cntnchmcn. 

E. Kcnnzeichnung 

a) HRW-Typcnreihc 

Die Halbicitcr-Widerstdndc der HRW-Typenreihe wcrdcn durch eincn 
Stempelaufdruck mit der vollcn Typcncngabe gekennieichnet. Die 
crste auf die Kcnnbuchstaben (HRVV^ folgende Zahl gibt die Nenn- 
spannung in Volt und die auf dem schrdgcn Strich folgcnde xwcite 
Zahl den nniulcren Ncnnstrom in mA on. 

b) HLW-Typcnreihe 

Die Halbleitcr-Widcrstdndc der HLW-Typenrcihe werdcn nur auf der 
Vcrpackung gekcnniekhnct. Fine Kenniekhnung der Gloskdrper 
scibst wird nicht vorgenommen. Die Typenbexekhnung bei den HLW- 
Widcrstdndcn gibt glekhzeitig cine Wcrtandeutung. Die cnrte Zahl 
gibt die mittlcrc MeBleistung in mW cn, die die Widentdnde vcr- 
tragcn, die xwcite Zahl gibt einen Rkhtwert fUr den Kaltwlderstands- 
wcrt der Widcrstdnde, wdhrend die romische Zahl die AusfUhrungs- 
form kennzcichnct. 

F. Besondere HinweUe 

Auf besonderen Wunsch des Kunden konncn die Widerstdnde der HRW- 
und HLW-Typenreihcn nach MoBgnbe der techniichcn Mbgikhkeiten 
auch in andcren als den angefUhrten Bauformcn hcrgestellt wcrden. 
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HALBLEITER-LEISTUNGSWIDEGSTAND 

Typ: HLW 50,40 K Kennummer: 0114,021-22 



Ausfuhrung J 



B«tellbei,piel fiir HolWeiter-Uinungswideritand. Bauform I: 

HaiWeiter-LeistunjiwIderstand HLW 50 40 K I 


Trp 


Wj4#rBund»- 

w«rt 

Sctilh«jc 


mW 

b. 0,02 mA 

OHm.mW 

HLW JO *0 (( 1 

HLW JO 40 K M 
HLW JO J K 1 
HIWJO.JKU 

10 too 

10 too 

10 too 

10 too 

» 00 kOhm 

20 00 fcOtirn 
t tOkOhm 
t to kOhm 

ci. ?0 
ca. 20 

Cl, 3 

Cl. 3 


267 


O 


lU 

h- 

# 


z 

X 

u 

LU 

Z 

UJ 


X 

u 


oc 

X 

U 

< 

z 

oc 

LU 

o 

LU 


Z 

LM 

j ' 


m 


m 

LU 

> 
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ANHANG 


Ohm *che# Gf«*tz 


U == j . R 
N «U.j 
N == . R 


U V N • R 


Serienichoitung 

Rg ■-= R| -f- R* -f R, 

J ~ j| ~ J» = Ja 
U -U, -i U,4-Ua 


Kirchhoff'sches Gesetz 

U, + U, -f- Ua - U 

Ji + J« + Ja = j 


Porolleischaltun] 

i - • ii r Jt + h 

U - U, .. U, *= Ua 

’ - ’ + ' + ’ 

« », «, », 


HduRgtter Foil: 2 Widerstdndc (Kirolltl gMchaltM 


I'l • 

R.-f R, 





R,-R 
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ANHANG 


Beispiele: Ineinem Widemand von 0,3 MOhm sollen ? mA fliefien. Welctie 
Spannung wird benotigt ! 


U J ■ H 


U 0.002 • 300000 600 V 


Ein Transformator gibt 300 V ab und i$t mit 10 kOhm beloscei. 
Wie hoch i»t der Strom ? 


'' 10000 


Ein 12-V«Akkumulator soil mit 2 A cntladcn werdcn. Wic groB 
mufl dcr Entladewidcrscand scin? 

R ^ R = 6 Ohm 

J 2 


Wic gro8 ist dcr Wert von zwei parallelgcschaltetcn Widcr- 
stdnden vod jc 40 Ohm ? 


Ri f R, 


R ^ 20 Ohm 

40-40 


Welchen Hochststrom vertrdgt ein 1.6-kOhm-Wider$tond, 
4 Watt Belastbarkeit? 


1600 \ 1600 40 


0.05 A 
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HALbLEITEC-REGELWIDERSTAND 

Kcnnummcr: OllA.u 

Typ; HRW 2 1 


PtCO 7 





Sockelschaliung 


Bcuc!lbc.sp,cl fur cincn Hoibleiter-Regelwiderstoncl 2 Vok 1 mA: 

Hoiblcitcr-RcgcIvvidcntapO HRW 2 1 


N«fnn- 


Stronv 


K.alt- 

y»td«rttand 


0.6 2.0 


20 30 
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HALBLE(TER-PEGELV(/IDERSTAND 

Typ. HRW Kennummcr: 0114.002 



HoIbkiter-ReieJwlderstand HRW 5.0,40 


^yp ip4AnuA| S*r*vun| 


HRW 1.0^ 
HRW 1,0 75 
HRW 0,3 40 
HRW 0,3 75 


Strom* 


00 

50 - too 
10 00 


K%it. 

'^»4ortand 
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UkW-SCHICHTWIDERSTANDE 


A. Allgemcines 

Vom WBN werden in Veriuchsfertigung Glanikohlewidemdnde fur dai 
UKW-Gebiet in den verschiedensten Bouformen noch Angob« doi Kunden 

I'ne'rfpjicrun? dieser Widenldnde wurde noch nkht vorgenofT'men. dc 
von seiten de$ Kunden die verschiedensten WUnschc ouf Bouform und Wider- 
standjwcrt an uns herongeirofen werden. 

a. Aufbeu 

Die Widerstandsschichl wird in einem Speziolverfahren im Vakuum auf den 
Wideritandstrdjer, welcher eln hochwertiges PoneiJon 1st, au^elegt und 
eingebronni. 

UKW-Widerstdnde werden ungewendelt gefertigt. Der Widerstondswert 
wird ouf dem Widerstondstrdger justlert, wobei die Homogenltat der 
Schicht gewdhrielstet bieibt. 

Die Koniakutellen an den Enden des WIdentandes werden durch Auf- 
brennen von Leitsllber hergettellt, welches eine gute VerWndung twischen 
Kohleschichi und Kontoktstelle ermdgllcht. 

C. Verwendung 

Diese vom WBN gefertigten Widerstdnde kdnnen fUr das gesomie UKW- 
Gebiet sowie fUr Sonderrweeke verwendet werden. 


D. TechnSsche Einzelheiten 

UK W-Wlderstdnde werden in GlanrkohlenouifQhrung mit dem vom Kunden 
gewunt»:hten Ohmwert gellefert. 

AuBer Kontaktierung mIt Leitsllber kdnnen die Widerstdnde ouch mit ver- 
silberten Metollkoppen gefertigt werden. 

UKW-Wlderstonde werden geschUtit und ungeschUtzt |e nach Wunsch der 
Kunden gefertigt. 
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FLACHEN-ABSOBBERWIDEBSTANDE 


A. Allgememes 

FIdchcnobsorbcr wcrdcn in den verschiedensten Formcn und Groflen, je 
nach Anforderungen dcs Bcstellers nach dem KoUoidkohIcvcrfahrcn hcr- 
gestellt. Dutch e*n mtchanisiertes Verfahren wird tint bedeutend bcsserc 
Homogcnitdt oh bcim Glcnzkohleverfahren ertielt. 

B. Aufbau 

A(s Schichttrdger kommen ouBer Pertinox ouch jCetamik telle mit sauberer 
Obcrfldchc in Fragc. Die Schichterdger werden einem glekhmoBigen 
KolioidkohleBIm beiegt. welcher nach Aushdrtung den geforderten Ohn^- 
were errcicht. AuBer Lcitillberkontaktieranf kann ouch Kontoktnietung 
sowic LotfahnencnschluB yorgenommen werden. 

C. Verwendunf 

Das Anwendungsgebiet erstreckt fkh yotnehfnikh auf die UKW-Technik 
und turn Tell auch ouf die MeB- und Nachrichcentechnik. 

O. Technitebe Dolen 

Die Angobc der Ohmwerte bexieht sich siett auf xOhm pro cm* und liegen 
diese in der Hcrstellungig rente von 1O0 Ohm bis 1000 Ohm cm*. Die Be- 
lastung betrdgt 0.2 Wan pro cm'. Bei Verwendung von Schlchttrdgern aus 
Keronik l%t tine Belastung von 0.3 Watt mdglkh. Bel Verwendung von Per- 
tinox kommen aus Fertigungigriindcn Schkhurdger unter 1.0 mm Dkke 
niche in Anwendung. 

E. Kennxeichnung 

fine besondcre Kenntekhnung kann hier nkht erfolgen. da je noch An- 
forderungen dcs Bestellcrs Ohmwert. Form und GrdBe der Absorber unter- 
ichicdlkh iind. 
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HOCHLAST-SCHICHTWIDEBSTANDE 


bll 100 kW 


A. Ailgemeines 


In dcr Versuchifertigung del WBN werden fiir die Scndertechnik Hochlast- 
Sciiichtwiderstdndt bli 100 kW all AntennenabichluBwidentdnde her- 
oesteKi. je nacli Belastung werden dieie Wideritdnde fUr Luft- oder Wasser- 
kuhlung gebaut. 


B. Aufb«u 

Das Bekohlungiverfahren bei den Hochlast-Widentdnden i« das gieiche wie 
bei sdmtikhen onderen Kohleichichtwidentcinden. Eine Wendelung der auf- 
gebrachien Kohleichicht wird bei den niedrtgen Ohmwerten nicht vor- 
genommen, londern durch eln besonderes Verfahren wird der Wldentands- 
wcrt auf eine gleichmdOige Schichtdicke gebracht, wodurch eine gleich- 
mdOige Verteiiung des Widentondewertei pro cm* errekht wird. 

Die AnschluOenden der Hochkst-Widentdnde werden golvonisch verstdrkt. 
so doB eine tichere und guce Kontoktgabe gewdhHeiscet ist. WossergekOhlte 
Widentdnde werden vom WBN komplett geliefen. Oer Widerttond ist in 
Armaturen eingebaut und auBcn durch ein Glosrohr abgeschlosscn. Innen 
und auBen wird dcr Widerstond von fiieBendem Wester umspillt. Die Ein- 
und AutOuBtemperatur des Wossers kann an zwei ongebrochten Stutxen, 
wekhe xum Ein (mu von Thermometern vorgesehen sind, loufend kontrolliert 
werden. 

C. Verwendttfig 

Hochlost'Widerstdnde kdnnen (e nach ihrer AutfUhrungsart als Kunst- 
Antennenwlderstdnde und fiir Sonderzwecke, wo et ouf hohe Beloscborkeit 
ankommt. verwendet werden. 


, jf 1 *[!' 

'■'I • :l 1!,: 

■ Uii 
' M i 

il l! 
Ill ill 

,M'i I i 
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D. Hifiwtls# 

Vor Arrlegen der tlektrischen Energ^e KUhlwouer loufen iosten. 
Kiihl^auer erst nach AbscKoicen der elektrlschen Energie obstellen. 
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HOCHSTOHMWIDEBSTANDE 

Ohm 


A. Allgemelnes 

Die Hcrstellung dieier Widerstdnde erfoigt noch dem Kolloidkohleverfohren 
Auf Grund dcr hohen Emfindlichkcit in bezug auf Wertstreuung durch duOere 
physikolische sowie elektrische Elnfliiste werden diese Widerstdnde in Glas 
eingcschmolzen und evakuierc geliefert. 


B. Aufbau 


Die Kolloidkohicschichi wjrd nach Aufbringeo auf kcrawischc Kbrper voll- 
kommen ousjehdrtet. Durch cine spezielle Kontaktmatte wird eine ein- 
wandfreie Kontaktierung iwiichen den Ldtfohnen und der Kolloidkohle- 
ichicht hergestellt. Der gewUnschie Ohtnwe.-t wird durch Elnschleifen einer 
Wendel mu entsprechender Stelgung erreicht. Urn eine Wertkonstanz bei 
derortig hohen Werten zu erholten. werden diese Widerstdnde in Glas ein- 
gcschmolicn und bis 10^* mm Hg evakui«rt. 


C. V«rw«ndiifif 

Dos Anwendungsgebiet der Widerstdnde 10=» bis 10 ‘ erstreckt sich auf den 
MeBgeratebau der Mochspannungs- sowie Nachrichtentechnik. 


D. Technitch* Daton 

10“ bei einer Auslleferungstoleronz von 

jiu'' ;.v zjz 

l?r.T°k w"“ m "■ R.ih.m 


E. K«nnx«lcHniing 

Aufdruck versehen. ous welchem Typ 
Relostborkett. Ohmwert sowie Tolerani hervorwhen. Unter Tyo ist die 
leuhnung HWK (H^hstohmwidemondkoUold) u.id unter G (Glajrohr)\u 

die domit verbundene Relostborkett on (700 Volt bis 1100 Volt). 
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HOCHSTOHn-WIDERSTAND 

T,p: HWKGl.lV I Q-MO^^Ohm Kcnn.-Nr . 0117.1 


.101-140 


MaOe in mm 



Bcstellbcispiel fur e.nen Hochttohmwidersiand in Glaseinichmeliung 
p 700 Volt Sponnung. 


Hochjiohmwi 


derttond 10" Ohm ■ 20*',. HWtC/G t 


H 

H 

HVV 

HWK O . 


K*h. 

V 


yv 


A6mwf4unf«n 

mm 


Ohm 

L 

D 

10»J 

y> 

9 


57 

11 


74 

12 

\0'*9 lOli 

U5 

19 


Wider$tandsirager: R.ohrkdrper 


O.. ..t d^rth d.« hocMl B..f i.b»»»»r.oun| Bnr.nn 

Zwncheft<**rtt H'kS 
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Z 

I 

u 

LU 

h~ 

z 

LU 

h- 

X 

y 

oi 

X 

U 

< 

z 

ca 

LU 

Gi 

LU 

H 

z 

LU 

LU 

«hhJ 

LU 

3 

< 

oQ 

a: 

D 

LL. 

Of 

LU 

ce 

UJ 


A. Allgemtines 

Fijr Gerciic mit kkinsten Einbaumdglichkelcen und fUr Wcrtc, die im Glanz- 
kohlev^rfahren nkhc erreicht werdcn kdnnen. stcllt das WBN KIcInstwider- 
scdnde Im Kolloidkohleverfahren her. 

B. Aufbou 

Die Kolloidkohieschichc wird auf elnen Spezlaikeramikkorper oufgecragen 
und nach Hdrtung mIt einer Wcnd«l varsehen auf den gcwiinschten Wert 
gebracht. Zum Schuugegen duSere Einf3Qs&e wird dcr Widemand mit cincr 
Schutxiockschkht venehen. 

C. Verwmdurif 

Das Anwendungsgebtet erstreckc skh vomehmikh auf den Einbou in Klelnst- 
gerdtc, I. B. Schwerhdr{gengcr<ite» wobei nur geringe Leistungen auftretcn 
und der Platzmangel einen Einbou grbficrer Typen nkht zuidBt. 

D. Tochniscbe ElgansclKaftM 

Bei Forderung hdherer Leistungen als die angegebene Ist Reihenschaltung 
mogikh. Die Rauschgrenze liegt gdnstiger ois bei Kohlewjderstdnden glekher 
Wcrtc. Die Abmessungen betrogen bcim 0*1-W-K6rp«r 12 x 2.4 mm 0 
und belm 0,05 W-Kdrpcr S x 2,4 mm 0. 

E. Kennzeichnung 

Somtliche Kleinstwiderstande werden nach dcr DIN-mdBigen * Farbtabelle 
punkticrt. 
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Bestellbeisplel fiir einen Hochohm-Kleinstwiderstand 5 MOhm 10%: 
Schichtwidemand 5 MOhm 10% HWK 0,05/L 



Widerstandskdrper: Vollltdrper 
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HOCHOHM- 

KLEINSTWIDECSTAND-KOLLOID 


Trp: HWKO.I/L 


Kcnnummcr: 0176.002 


MaBe in mm 




Bestellbeljpiel for eln«n Hochohm-KUinitwidemaod 6MOhfn 20%: 
Schkhtwid«r<tand 6 MOfim 20% HWK 0,1/L 


Hm. S»«nAgii(l> 300- 900 V 
ToJartiu i i 

* i 


SerienrndBige Wlderstandtwerte Jind;*) 

I MOhm '43 M 2 TI ) 

)0 - - 


* i 6 e 


Widrr$tandsk6rp«r: Voifkdrper 
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A. Atl(«m«ines 

Dos WBN itellt au8er den hochohmigen Schkhtwtderttdnden der DIN- 
Reihe in Versuchsf«rtigung Widerstdnde 10 MOhm. und rwar vonEugs- 
weise die Werte 4. 6. 8 und 10 MOhm der GOteklossc 2 mlt elner Aoiliefe- 
rungstoleroni ±2"., und 1“„ in 0.25-2.Watt-AuifOhrung her. 

B. Aufbau 

Diese Widerstdnde werden in eincm Spezlalverfahren. dhnlich den OIN- 
Widerstdnden, hergendlt. 

C. Technisch* Eig«n«ch<ift«n 

Die Hochohm widerstdnde unterliegen den PrOfIsedingungen DIN 41 400 der 
GOteklom 2 und werden In der leufenden Fertigung und am SchluB der Fer- 
tlgung mechanischen und elektrischen Kontrollen untertogcn. 

D. Kennzeichnung 

Die Widerstdnde werden mit dem Ohmwert. der GOteklasse. dcr Toleranr 
und dem Herstellerwerk gekennreichnet. 
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HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTAND 

Typ; HSW0,2S/L 0.25 Watt Kennummer: 0116.003 


MaBe in mm 



ir 


Bestclibeiipiel fiir •in«n SchklitwM«r»tan4 8 MOKm, COttktoaM 2. 1%ig: 
SchkhtwI^maiHl SMOhm 2 1% HSW 0.27/1 




53ri4inmd6i|« WMtmofldaw«rt« tind:*) 



Widemondskdrper ; Voilkdrper 


i) Zwtochm-wtrt* ilnri IMarMr 
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Bestellbeispiel filr elnen Schichtwidemand 8 MOhm, GUtekkiMe 2, 
Schichtwider^tand 8 MOhm 2 1% HSW 1,L 



Widentandikdrper; Vollkdrpcr 

*) Zwttchanwtrt* tlnd li«(*rbv 
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Mafle in mm 



Bcxtellbeispiel fUr ein«n Schlchtwideniand 8 MOhm. Gateklom 2. 1%||: 
Schichtwidemand 8 MOfim 2 1 % HSW 2/L 



») Zwi»chtnw,ri, ,|„j 
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